ANTONINA z Tkaczyków GÓRSKA 


przeżywszy lat 29, zmarła dnia 9. stycznia 1899. r. o godz. 
6. rano, opatrzona św. Sakramentami. 


W smutku pogrążony mąż wraz z bratem zmarłej, zapraszają na pogrzeb Krewnych, 
Znajomych i pobożną Publiczność, który odbędzie się dnia Il. b. m. o godzinie 3. po- 
południu z domu przy ulicy Wielopole Nr. 15. na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 
odprawi się w sobotę dnia 14. stycznia 1899 roku w kościele OO. Kapucynów 
o godzinie 10. przedpołudniem. 


